Deltaloop 


Medidas dos lados da deltaloop para CB, respeitar as distâncias 
A) 3.42 m 
B) 2.76 m 
C) 4.19 m 
X) 0.66 m 


D) Medida do cabo de ajuste de impedância da antena (BALUN) é de 1.82 m, este cabo tem 
que ser o RG59 de 75 omios de impedância. 


O vivo do cabo tem que ficar ligado ao lado (B) e a malha ao lado(X) 


Para que a antena tenha a polarização vertical tem que ser alimentada conforme o esquema 
na foto. 


O cabo que liga o rádio ao (BALUN) tem que ser de 50 omios (RG8 ou RG213) 


A ligação dos dois cabos pode ser feita com fichas PL ou outro qualquer sistema, desde que 
não apanhe umidade. 


